S. f P. 


w wieku lat 39, zmarł nagle w dniu 6. VI. 1970 r. 


ADAM 


CELADYN 


MAJOR W.P. 
ODZNACZONY SREBRNYM I BRĄZOWYM MEDALEM „SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE 
OJCZYZNY” 


NAJUKOCHANSZY MĄŻ, TATUŚ, SYN I BRAT 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby na cmentarzu Rakowickim nastąpi dnia 10 czerwca br. 


o godzinie 15-tej, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim bólu: 


ŻONA, SYNOWIE, MATKA I SIOSTRA. 


CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI! 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 579-21 
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